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Plurimum Reverendo Atque PrucUriffimo 

DOMINO, y. 

Mag.BERNHARDO 

asa&jsesie/ 

Ecclefi* , quas Chrifto in Pernebo Orientali colligi- 

tur , PASTORI Laudatiflimo , 7 

PR ATRI longe honor atlsjim<u , i ♦’ 

* ;• ; \ \ 

S I mihi blanda darent Sacrati Numina montis 

Ore diferta loqui, Phoebumquc aequare canendo, 
Aut faltem illorum fe&ari potfe lepores. 

Quos mea jam celebres inducit pagina Vates j 
Nunc certe eflet opus, Tua quo, fuavifllme Frater, 
Plurima commemorem bcnefada & munera larga. 
Me quibus immeritum cumulafti mente benigna. 
Dum Patrio pro me gesfifti peftore curas. 

Alt mihi difturo doleo nunc verba deeflc. 

Illa quibus digne referam t mihi namque videbor 
Haud nimium dixifle, ultro fi, Frater amande, 4 
Multum confiteor tibi me debere falutis. 

Et quoniam nec ic, neo caimtnc fulve»© pnffiim, 
Semper ero votis pius & ditisfimus ore, 

Dignetur, qui fceptra tenet radiantis Olympi, -v 
Incolumem in Pylum te confervare feneCtam 
Omnigenoque bono femper maftarc benigne. 

Interea hetus, quos jam Tibi facro , Poeta* 

Adfpice , quin etjam in folito perfifte favore. 

Cacisfimi FRATRIS 


' * st 

«b fervunt i Ifmut tuitor , 

JOH, A, 
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' Viro- Juveni - 

Moribus (S irudition* OruatUJimoy 

Dn. f OH ANNI WAHLBERGIO, 

De Poetis Suio Gothiae Latinis 
' r -r_\r , egregie differenti. ' • ; w- | 

\\7ahlbergt , jfes Aonidum , quem non minus artes, 

\j Quam decorat pietas mgenuusque pudor. 

Quemque fuum pariter Cbarites dotttque Sorores , 

; . Ha /ludio afl illa moribus , ej]e probant . 

Jumne , quod optabam , gelido Jub fidere natos , 

» Haud tepido monflras incaluijje DEO. 4 

Nec J olam Hejberiam Pbcebo gaudere favente , 

• Aut babilet fidibus fuppeditare manus. 

' Gratia Dis , nofiro f alit & fub pedore vena , „ 

Nec patrio torpent corda rcvinfta gelu , 

Cernitur beic terjo Linfchioldius ore tonare , 

» Cernitur & nitidum verrere Polus ebur . 

Aonia cecinit .Bergenhielmius arte, 
lpfe puto , vellet dicere Nqfd fuum . - , 

Vu re Cotum bt , varum pur noOtle , docta 

Tuque LagerloFwi [afficiende lyra; 'j 

Cui veflros gujlare j ales contingit , eodem 
* Defumtos \ dicat , quo Cypris orta , mari. 

J nunc , qqi 'Boream juflo fruflraris bomre, 
j Et Veneres ullas Arfion habere nega. 

Cum Gothicis compone Tuos nunc , invide , vates , 

^Aui Thcebo jada Te propiore frui. 

Nulli Helices certe vidi nocuifje rigores , 

. Innumeris gravior Sirius eJJe f olet . 

A r - feftinanter applaudit * 

JOH. IHRE;' 
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S lftuntur jam confpedtui Tuo, C.L. Px>e'u 

aliquot Svio-Goiborum Latmi , non quo debutj- 
runt , fed quo a me potuerunt , nitore colfu- 
ftrati. Requiftverat enim nobilitas bujus argumen--, 
ti fingulare ac Poeticis (ludiis, tum aptum fum ad-“ 
fvetum ingenium , quod tamen utrumque - penes 
nr.e defiderari , ingenue confiteor. Requifiverat 
etjam colle&ionem adcuratiorem carminum eo- 
rum: quam tamen in tanta eorum difperfiohe vix - 
obtineri poflfe, (altem obtentu difficillimam ede, utut 
nulli pepercerim labori, fatis ejcperfus fum. Eorum, 
qua? habeo, non podum non, qua par eft veneratio- 
ne, agnofcere, me maximam partem acceptam refer- 
re debere favoriac benevolentia? Archi Praepof.Lin» 
cop. Gravid. Max. Rev* Do£l. D:tii ANDRE/E O* 
RHYZELII, & Bibliothecarii Acad. hujus Ampliffi- 
mi atque Celeberrimi D:ni ANDREiE NORRELIf, 
qui tui hi facilem aditum ad colteflioues Palmjkocldtanat 
conceffir» nec non Regiftraroris in Archi vo S:a?R:s 
M:tis Regnique Svecia? Indutiffimi, D:ni ANDRE® 
ANT. STlERNMAN,qui , plurimis mihi literis da- 
tis, multa in hanc reni mecum benigne communi- 
cavit; Ut taceam.quae Celeberrimus D:nus PRffiSES, 
tum ipfe tum per alios huc maximo (ludio pro 
fua humanitate , contulit. Si quosdam autem", 
in priori hac parte ratione (empdrls commemoran- 
dos, Smifimus, eos polleriori , fi DEO ira vifbm fue- 
rit , inferemus, fubjun&uri etjdm catalogum, 
quomodo (e invicem fubfequi debeant, ad* 
curatius indicaturum» Vale 1 



CONSPECTUS . 

< ' PROOEMII. " 

$. I. Exteros , qui de Poetis Latinis tranavere, rtoflra - 
tes fere prtteriifie , docet. 

§. II. Sequiora quorundam de ingemis Borealium judicia 
1 expendit . • » » ‘ 

§. IIL Eadem ftriflim refutat . 

$. IV. Inflituti rationem tradit. 

6 . V. 0«^ antiquiora tempora in Poefi Latina prse/Iite- 
rtnt , narrat. 

CAP. PRIORIS. 

$. I. Ad recentiores pergit , & ERICUM SKINNE- 
RUM laudat. 

fi. II. SYLVESTR. jfOH. PHRYGiUM. 
fi. III. J OH. THEODOR. MESSENIUM . 
fi. IV. JOH. OL . STIERNHdKIUM . 

6 . V. L/4C/& OL. W ALLIUM. 
fi. VI. £I?/C. HAO. ODH ELIUM. 

$. VII. 70 H. yo/7. P/fJKTZ 

fi. VIII. ERICUM OL. LINDSCHldLDIUM. 

G. IX. 70/L BERGEN H1ELMIUM. 

fi. X. LAUR. JON. FORNELIUM. 

fi. XI. 70 /L VIDEKIND1. 

i XII. EMUND. NIC. GRIPENHIELMIUM. 

fi. XIII. ANDR. LILJEHoKIUM. 

fi. XIV. THOM. POLUM. 

fi. XV. f OH. PAUL. 0L1VENCRANTZ. . 

6 . XVI. JOH . yON. COLUMBUM. 
fi. XVII. LAGER LodFElUM. 

fi. XVIII. 70H. BILUBERGIUM. 

§. XIX. OL/fCW HERMELINUM. 




prooemium. 

$. L 


Ul aliarum Nationum , ITA- 
LORUM, GALLORUM, SCO- 
TORUM, BELGARUM, HUN- 
GARORUM, ANGLORUM, 
GERMANORUM DANORUM- 
que Poeticas delicias fumma cum 
voluptate manibus teris, B L, no- 
ftratium Vatum, non nili exiguae molis Prodromum 4) 
confpicis, dubius fortafiis, gentisne incuriae, an pru- 
dentiae, honefto titulo penuriam luam occultanti, tam 
egregii operis intermiffionem adferibendam e(Te exifti- 
mare debeas. Vides etiam ADRIANUM BAILLETUM 
dum mille & quingentos Poetas Latinos variarum 

A natio- 


4) Editum Upf. 172 2 laudatiffinta opera Viri Reverendi#'. 
& ScareufiumAnt ifiit U Dn. Dei}. PET. SCHTLLBERG Porf. tum 
V*°f' R *i & Ord. Simile infti tutum fuijfe Nobili#. HERME - 
t.INI docet Holmia Litcrata p. 70. b) Jugemens des Sa- 
vans Tom. IV. p . In. *'•' ^ 
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nationum recentet & expen dit, de Poetis Svecis nil ni- *. 

fi nudum titulum pracf*rre. Vides JOACHIMUM FRI- 
DERICUM FELLERUM *Y Latinorum Vutum numerum 
inire adeuratum , noftra: njtionis autem ne unum qui- 4 
d m nominare. Obfervas D G MORHOFIUM, quan- ^ 
tumcunque nationi noltrar alias faverit, dum in Polyhi- 
flore fuo ceteros omnium gentium Poetas Latinos lau- 
dat, noftros ficco pede praeterire- JOH. PETRI LO* 

T1CHII Bibliothecam Poetarum confulis, fed nullas ibi 
noftrorum imagines vides. OLAUM BORR1CHIUM 
feptem difTertationibus d) in lucem publicam editis Poe- 
tas Latinos recenfuifTe nofti, noftratibus etiam usque r 

adeo non fuifTe injurium , quin in fcenam nonnullos 
Poetarum Svecorum induxerit} e ) fed hos dum propius 
examinas, tales efle. jucjjca veris * ut veWificatorum no* ' 
rnen vix tuiti fuerint. Taceo LIBIUM GREG. GYa 
RALDUM, PETRUM CRINITUM & innumeros alios 4 
qui vel data opera, vel etiam de Poetis carptim tra&a- 
runt. Tu itaque, B. L , quid dicendum putas? 

Tamne averftu equos Gothico Sol vertit ab orbe , 
ut nulla feptentrionales hac plaga: educent Poetica inge* 
nia, & de Svecia noftra verum fit, quod de finitima 
Germania cecinit JOHANNES ANTONIUS CAMPA- 
NUS, Aprutini in Italia Epifcopus? f) 

Nec faciles hederas , nec opacas frigida laurus 
Terra gttit. . < - - • 

.. • J- n. • 

Sunt quidem quamplurimi, qui feptentrionaliunrf 

inge- 


c) In monumentis ineditis, d ) Ha Dijfertationes multa 
eruditione referta , (5 Junflim edita Ir anco furti sito i<fSl ia 
4 : te , primam huic opella anfam dedere, e) Differ tat. ult.f % 

i'J- f) /• 
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ingenia tardiora venamque rigidiorem efle criminan- 
tur, quam ut ex eorum penu egregii quidquam profer- 

Cdam ?P inionc J am Pua aetate fui(T e 
AKISIOTELEM , acutiflimum alias Poetarum cenfo- 
rem, ejus /cripta 'evincunt 4 ). Sed nefeio fane, quid 
in tuae lententi* robur hi viri adducere valeant. Nam 
fi caeli gemom, & ambientis aeris naturam confidera- 
mus, ille heic perquam tenuis deprehenditur, adeo- 
que, fi .judicio CICERONIS niti velimus, ejusdem aeris 
puritati acceptum referenti, quod Athenienfesaliis acu- 
tiores eirent *;, fecundum noftrates Tententia omnino 
?ronuncianda erit. Nec video, quid ex frigoris inclc 
tuentia Svecorum ingenia pr* ceteris detrimenti capere 
, P°“» n tj quum aha omnia credere jubeant, quos in ce- 
tens fcientus fecere maximi progreflus, & j n hoc et- 
^am irudiorum genere non folum finitimi DA NI LjF Tk 

fum n I( S IIS ’ ^ E - R ? N ? IIS ceterisque non inficiando- 
rum nominum Poetis fuperbiant, fed apud PANNO- 
SA f A ^ BIEV } US BUCHANANC), immo ipfi 
HORATIO dubiam palmam reddere quibusdam cenfea- 
Non itaque credibile videtur, folam noftram pa- 
tnam natura ufam fuifie noverca, & ipfa Boeotia, qua: 
tamen Pindari cunas vidit, infeliciorem. Et fi 'ipfa m 
nobis adverfari naturam, fi noftra ingenia alio rudioriq; 
luto circumdata effe, invidis largiremur, nova noftrati- 
bus non poterit non inde laus exfurgere, utpote qui 
vehs remisque eo pervenerint, quo vix fecundo natur* 

‘ . . , ‘ . A * ■ ' § . IIX. 

C t 0 , n f' RAILL ' E -T- lom.lV.drt.44S. h) Lil, i. de A r 4t . 

. Idnn etiam ae bodiertiit pro Jit JACOBUS SFONUIS 
** tt r mtr ' ub ' P' P- 0 Vht. SEBdST. KORTHQLT. dii» 
f #tjtt. de Entbujiafino Poetico pp, jy, 40. 
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$. III. 

Sed hi(ce no* eo trinus innitimur, quo certius eft, 

Cos nimium Tuis abduci prat judiciis» qui vel foli czlique 
genio, vel aftrorum influxui *), vel temperamentorum . 
diverfitati b), & variz corporum fabricat, cetcrisque v 
caudis naturalibus illa tribuunt in defcribenda nationis 
indole, quat aliunde arceflenda forent. Mittimus pro- 
inde ifta, & potius Viro fummo,THOMj€ BARTHOLI- 
NO O, adfurgimus, cujus verba nobis notatu digniora 
vifa funt, quam ut heic pratteriri debeant : Quam» 

,,quam, inquit, non fegnem operam feftionibus ho- 
,, minum brutorutnque olim impenderim, Profeftores- 
„quc per Europam maximi nominis viderim , hatftenus 

tamen 


4 ) Rifu , q uam refutatione digniore funt , que JU- 
LIUS FIRMICUS Lib IV. Aftron. Cap. /7. de boc Aftrorum 
influxu (ommentetur , fingens Poetet , & divinis carminibus 
nobiles nafii , fi luna defluens e Mercurio in noBurna genitu- 
ra luminibus ed Mercurium feretur. Huic etjem fcnrentie 
fetro linetur CASPARUS PEUCERUS in de ver iis divinationum 
generibus comment. p. 6i. Poftquam enim de natum cerebri 
ex feminibus & afiris differ uer at ,• Etfi, inquit, magna fe% 
minum vis e fi , »0« minor tamen eft culi (S aftrorum , qua non 
folum cerebri crefi convenienter sempenta, fenfus acuunt (S ve- 
getant , fed etiam temperamentis ipfis , certo pofitu , tertas 
ix/fo & asumen quoddam ad peculiaria findi a , adMu- 

fice », Poeticen , Artem Medicam , atque alia hujusmodi infi- 
primunt. b) Temperamentorum do (Irinam majoris faciemus , 
ubi luculentius evoluta fuerit i interea , five Melancholici, 
five Cholerici ad Potfln aptiores fint judicandi , certo tertius 
ejl , nullius temperamenti expertem Patriam noftram cenfen- 
dam effe , fed ftngula heic paffim occurrere . e) in differt . de 
libris legendis p. fli. editionis Mtufthenianu . 
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tamen nec lynceis oculis infignem differentiam in ce-** 
rebro, corde, hepate ceterisque vifceribus obfervare** 
P otul » !? cc owcrvare aliis licuit, quae Arabes, Gnr-** 
cos, Hilpanos, Italos Gallosquc a Germanis, Anglis/* 
Sveas, Norvegis, Islandis & qui in ultima** 
Inuie habitant, n partium conformationem confide-** 
res, feparent, ut ab eruditione & rerum bonarum vel** 
inventione vel exercitatione, feu hi, feu illi, feu ifti“ 
excludantur.** Ad nos vero quod adtinet, credimus nui» 
™ P«ncipum favore mitius efle, 8c ubi adfint 
MitCENATES, non defore MARONES. Et cum ex 
nqltratium hiftoricis patefeat , quantae Principum domi 
rmlitiaeque, intra d) 8c extra Patriam ej deliciae fuerint 
Poetae, & quot denique donis eos cumulatos dimiferint; 
neri nequiit , quin ars tanti fafta plurimos omni tero» 
porc habuerit cultores. 

f IV. 

Sed ne dubitandi locus fuperfit, ipfosmet PoStas 

A } noftros 

• - : ; , ) 

d) OLAUS VORMIUS in append. Ut. Run. hoc ipfum tt» - 
fintnr , dic ent j Portis verere/ , quos Scaldros & Runas voca» 
"idnty eo ioeo Apud Rege/ (f Principes Antiquitus fuiffe , quo 
jum Confiliarii Li tenti , Aliique prudenti a & rerum ufss pru • 
ft Antes : Idque ex eo pAtefcert , quod ab iis Aureos unnulos , 
ArntA deaurat At ve fi es pretio / as fif aHa mAgnificu doni, AC 
imprimi/ eorum Amicitiam ac favorem meruerint • e) In 
MARULU1M Poetam iniquior quidem fuit ATTI L AS, fed id 
non tam odio artio , quam adulationis. Hic enim, quumPd • 
duu in laudes Regis onrionem recita flet, & ATTI L AS per 
interpretes inaudiriffet, fe aPoetu Deum & Diis genitum adpetlA - 
tum fuiffe , MARULLUM una cum verftbm comburendum ju/Jit* 
Sed ne alios a canendis laudibus ejus abflerreret , vita peper • 

<it, ffd. CALLIMACHI EXPER/ENI IS f ita AI TILAL " 


N 4 'l 
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noftros pro fcmet teftimonium di&uros adferemus, id- 
que ea lege & methodo, ut poft brevem vitae fatorum- 
que enarrationem, nonnulla fpeciminis loco proponam 
carmina, quae de eorundem vena & ingenio judicandi * 
anfam praebere poterunt. Hunc autem laborem, ut in 
me fufeiperem , facile, quem Patriae meae debeo, amor 
& reverentia a me impetravit, prarfertim cum ita & im- 
peritorum fequiora judicia facillime convelli , & (imul 
tis, qui Poetarum noftrorum carmina, jam inftar Sibyl- 
la: foliorum difperfa,aliquando colligere voluerint, fa- 
cem praeferri crediderim. Feci autem id ea brevitate, 
quam res meae imperarunt, eaque fide, quam fpero Te 
experturum. Interea, B. L,qua par eft veneratione & 
officio enixe peto , haec qualiacunque in meliorem par- 
item interpretari digneris. 

§. . V. •’ ’ * • 

. Uti autem feriem temporum, quoad fieri poterit, 
fequi conftitui, ita dum ad antiquiora tempora regre- 
dior, eam boreales hafce plagas per vafifle barbariem fa- 
teri debeo, ut praeter verlificatores, qui leonino carmi- 
ne & inconditis rhythmis vernacula interdum pro genio 
feculi mixtis cecinere, nulli plane fuerint, qui numc-' 
ris verba ligaverint. Unicum excipere debeo, SAXO- 
. NEM GRAMMATICUM a), qui feculo XII. adulto 

. Lun- 

d) De nomine hujtu SAXONIS Proprio inter e rudi tot non 
convenit, STEFlIANlllS, Vir eruditijfimw > in notvadHifto- 
riarn ejtu Danicam , eum e Dania generojtfima fiirpe oriun- 
dum , nomine qn e SAXONIS proprio , & Ante & pofl ea tem - 
pont Danit ufurpato , infignitum fuijje contendit, JOHANNES 
vero MAGNUS GOTRllS Arcb. Epifcop . Upf, e contra iUud no- 
Pitn gentilitium vel A putria inditum fuiffe pojiulat , jQ m 


n 
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Lundenfi prxfuli Abfaloni a manu & (Veretis, & eo re- 
fpeftu quodammodo nofter fuit b). Hic enim, quod 
ir.irari convenit, e . fpiffifiimis & plus quam cimmeriis 
fkvi fui tenebris ea felicitate, emerfit , ut five xquabi- 
Jem mafculamque ftili foluti gravitatem, (ive venae Po£- 
ticae fvave ac facundum cum facilitate & puritate flumen 
fpeftemusi facile diceremus, non baibaro atvo, ve- 
rum felicioribus iftis feculis, ipfisqueadeo Mulis obfte- 
tricantibus, fua in lucem edidifle vatem noftrum. Quod 
dilucide evincit, qua: adhuc fupereft, Hiftoria ejus Da- 
nica, majori elegantia, quam fide confcripta, ubi pas- 
fim interfperfa videbis carmina, fuo fane auftore di- 
gniffima. En! ipfum E. G» Latino carmine HIARNII 
Epitaphium, quo diadema Danicum promeruit, red- 
dentem c ) ; ' . . . - 

• •• ; ; • . Trotbo* 

L * » m I • • • •% • *- * .j I r. _ 

■ — — ■■■■ ■ ■■ I ■ -I— i — ■ ■— — 

HANNEMque dt SAXONIA adptUat. Nos autem uti bane 
controverfiam nofintm non facimus , ita breviter , quod in rem 
no/iram tft, obfervamtu , JOH. MAGNUM non invidia duttum 
ftatuiffe GRAMMATICUM gente fuifft SAXONEM, cum p au* 
io ante eunrHENRICUS CORNELIUS AGRIPPA ( natus enim 
fuit Colon. tqS 6 . ntort. Lugd. ifjq. ) Epift. I. Ub. £V 
eque ac IRENICUS in hi/l.p. /7, quem citat JOH ANNES M A. 
GNUS, tum adpellet JOH ANNEM GRAMMATICUM , Saxoni- 
enfem Hiftoriographum teflimonio quantum tribu* 

tndum fit , cum bac in cantroverfia id non dum adi. itum vide - 
rintyCruditie judicandum relinquo. Denum tamen fuijfe baudfere 
dubito , prafertim cum de Dani a y ut Patria fua i fape loquatur : 
net fi Saxo fuifiety de fu is civibus illa dixiffet , qua pag. tqj,- 
videntur. b) Non vero Prapofitus Rofcbildenfis , ut STE+ 
PHANIUS loco fupm citato evincere odlaborat. Vtd. Annot, 
SPtRLINGll in "(lamentum AB SALONIS, c) Lib, VI, f.77* 



M POETIS IN 


Er othonem Doni , quem longum vivere vellent , 

/#a defundam rura tulere diu. 

Principi* hoc fummi tumulatum cefpite ctrpui > 

/Ethere (ub liquido nuda recondit humat. \ % 

i 

* Videbis etiam ibi varii generis carmina alia: Inter 
Lyrica fuccurrit haec fenedutit defenfio d): 

Cedat imbelli t vetulo juventus , 

£t fenis crebros veneretur annos , 
in viro forti numerofa nemo 
Tempora culpet. 

Albicet quamquam fenio capillus , 

Permanet virent eadem vetufiis , » 

Net /luens at as poterit virile 

" Carpere pe Rus. ' ' ' 

■ Hoc eodem tempore viguit quoque Archi-Epifco- 
pus Lundcnfi* ANDRFAS SUNONIS , Vir eruditione , 
jurisprudentia , religione, pietate, &, fi qua traditioni- 
(mis habenda fit fides, miraculis venerabilis & clarifli- 
nms. Fuit hic magnus eximii SAXONIS Maecenas, cui 
&opus fuum hiftoricum dedicavit} nobis vero heic eo 
nomine commemorandus, quod ipfe carmine Heroico 
Hexaemeron defcripferit 8c dc feptem Ecdefiac Sacra- 
mentis erudito metro difleruerit. Qu* quidem ejus o- 
pufcula jam defiderantur, fed exftitifle tamen olim in 
Bibliotheca Ecclefiae Lundenfis, e Perilluftris Hvitfeldii 
Chronico Epifcoporum difeimus. Poft illos vero lon- 
ga deinde annorum ferie ingenua Poefis fepulta quafi ja- 
cebat, donec tandem feculo fexto decimo, literis revi- 
vifcendbus, novos Tumere Tpiritus iterum coepit. Ulti- 
mum 
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rnum itaque decennium fec. XVI. initium Poetarum no. 
ftratium Latinorum conftituet, quorum agmen ducet. 

CAPUT PRIUS. ; 

i. 

ERICUS JACOBI SKINNERUS, Stockholmienfis. 
FHyf. & Eloqu. Prof. Upf. a) & Academi* fuo tempore 
perpetuus Reftor. Obiit Stockholmi* A:o MDXCVII. 
Ut ordine hicce primus, ita variis fcientiis, & in primis 
Eloquenti* ftudio nemini fere fecundus erat. Adeoeniin 
facundus fuit, ut titulo Ciceroni* Svecici a Germanis vul- 
go infigniretur. Vena etiam Poetica non vulgari, pro 
ratione feculi, eum iuftruftum fuiflfc, fatis edocet prae- 
ter Epithalamium operofum in nuptias Regis JOH. III. & 
Regin* GUNIL/E BIELKE, Epitaphium , quod paulo ante 
mortem, atque adeo in ipfo agone libi tale compofuit: 
Hoc tumulo fit ut e fi ERICUS , Patre JACORQ , 

Qui Stockholmenfi natus in urbe fuit. 

Qui bene de ftudiis puerisque Scbolisqup mereri 
Ingenii fiuduit pro nttione fui. 
lUi pro multi* erit alma Academia tefli * , 

Anxia ReBorem f quem vocat ipfa novum. 

Hunc qui fuccedes onero fum naSus honorem , 

Confule collegae , atque precare Deum j 
'Quitqui* es hunc vetitu lapfmm qui cafibus audi* f 
Hunc fimul ex animo poenituifie fetae. 

Ju quoque cum lapfus f utris peccata gemifee , 

Ai Chriftum fugient no n dubitznte fide , 
Propofitumque tenens vitam emendare priorem , 

Ne dubites venia te reperiffe locum. 

‘ ' B Quin 

a) Poeticen etiam profeffum fuijfe contendit Du. Rolott 
Geval. in de Profrjf. Acad. Dijf. p. /pj. Nobilif. Peringlkiol- 
dio in Tom . 21. Monum. Upland, Matii. (S Eloq. iterum audit. 
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Nepote ejus, GUSTAVO MAGNO, vota faciens ab eo 
introducitur: 

Se n Jit ut exfangvem GllSTAPllM Specta Regem , 
Integrat bocce melos l 

Ni/ habui , pojiquatn cepit primordia Regnum , 

Acrius (S melius . 

MV potius , gravius , moderatius , aquius unquam 
Regia fella tulit. 

Svecicus hic Phunix fur g at redivivus , C< iUud 
Prafiet ubique Gothia , 

IJle quod Herculeo fubjeftie praftitit olim 
Robore , mente , manu* 

En quoque imaginem CHRISTIERNI II* Tyranni fa- 
tis vivide ab eo depittamf 

Quicquid tentabam , quicquid meditabar , 0* 

Qui equi d conabar dicere , fangvis erat. * 

Namque tot innocui profudi fangvinia amnes , 

Monftra quot undivagus grandia Pontus habet . , 
graves me Styx facit enumerare dolores 9 
Styx fem mortiferis torquet abunde malit. 

Varia alia eaque egregia , fed extemporali vena ut 
plurimum fufa; fuperfunt carmina ejus, utpote 7^*- 
nologia Dramatica in aeviternam laudem Regis JOH. III* 
Epicedia in obirum Illuftrifl. Reginae GUNILAi BIELKE* 
Principis hereditarii Sveeiae, CAROLI PHILIPPI, & JO- 
HANNIS Ducis Oft* Gothiae. Adclamatio ad eundem 
Ducem pro felici Ducatus aufpicio Aro MDCVIII. Dia - 
logus nuptialis inter eundem & Principem fponfam MA- 
RIAM ELISABETHAM, CAROLI IX. Filiam, MDCXIL 
Elegi in coronationem Regis GUSTAVI ADOLPHI , 
MDCXVIJ. nec non Epigramma in laudem Viri Cele- 
berrimi, qui nobis proximo loco commemorandus erit. 
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§. W. 

JOTTANNES THF.ODOR. MESSENIUS, Vadftenenris; 
Nar. A:o CH. MLCXXXI. Philofophiae Dodl. & Poeta 
tarf rrus* Juris & Polit, in Acad. llpf. primum Prof. 
a) deinde Dic^ftcrii Regii Stockholm. MDCXIV. d. xix. 
M ji AdfclTor, quo etiam terrpore Regiae Cancellariae, 
fcu Archivi Regni adla fecretiora fuae fidei concredita 
habuit, arque ab interitu infigniter vindicavit, uti com- 
probant opera ipfius plurima ledlu digniffima. Potfeot 
cum Svecana, tum in primis Latina non fuit ignarus, 
quemadmodum declarant Epigrammata , fingulis Scon- 
dia Illu/lrata Tomis praefixa, & etiam ceteris feriptis in- * 
fperf. varia alius argumenti alia. Succurrit quod in fu- 
nus Dm MARTINI BRENNERI, Palloris in EcclefiaVa- 
fi n 1 Bothnisc Orientalis, conlcripfit Epicedium, elegans 
certe & concinnum : Id autem ita orditur : 

Borri- 


\ 

4) In anu tamen Ac ad. Upfal. 4 M. MARTI NO ER ICI 
GESTRINIO , M.uhcm. Inf. Prof. aut alio fere ewx^cvta, E- 
loqu. & Poef Prof. (*d forte minus accumte , adpeliatur: 
In diplomate enim Regio , quo M. JONAS COLUMBUS 
TTtftmannus , Poef eos Mu/icet profeflbr confli tuitur , 

primus vocatur , cui hac Sparta contigerit. Hic dein- 
de in cathedra Poetica fucceflores habuit M , AND. GTL - 
LE , GTLDENKL 011 , OfiGoth. MDCXXXl. M. LAUREN- 
TIUM. EORNELIUM 0/1 - Goth. MDCXXXV . M. J0- 
HANNEM COLUMBUM He (Im. MDCLXXIII. M. PETRUM 
LAGtRUiriUM rewland, MD/.XXXIK M. HEMMINGUM 
PORELtUM Oft. Goth. MDCLXXXril. M. PETRUM SCHTLL- 
BERG V. Goth.MD CXI MM/tTTH.ASP. O.Gotb.MDCCXXJX. 
M MAGN. BERONIUM Uplandum MDQCXXXIL & M, JOH. 
1HRE 0. Goth. MDLCXXXM, 
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Horrida jura canam , dirum quoque n, ortis acerb a 
Imperium , triftet funde Thalia fonot : 

Sotbnia , qua rutilo i Labi protenfa fub ortum 
Climate , bic binis urbibus illa micat. 

Utra que Carie falis GUSTAVI condita jujfu , 

Qui modo Spe eorum fulgida fceptra gerit , * 

Varia fuere alias eximii hujus MESSENII fata: Ad- 
modum juvenis , Parentibus infeiis vel invitis, per Pon- 
tificios furtim ablatus, in Germania, Polonia & Italia 
per xvi. annos literarum coluit (ludia. Tum demum in 
Patriam reverfus , munia, quae fupra memoravimus, 
obivit. Tandem autem clandeftini cum Polonis, regni 
tum hoftibus, Pontificiis item & Jefuitis commercii li- 
torarii convidlus, ex fententia judjcii Regii in carce- 
rem condemnatur perpetuum Cajaneburgi in BothniaO-’ 
rientali, ubi tamen mortuus non eft, (icuti perperam 
refert Audi. Svec. Lit. p. 8f. fed inde liberatus , cum 
reditum in Patriam moliretur, obiit fub itinere Ifblo- 
burgi A:o MDCXXXVI. itatis fuae anno LVII, ubi et- 
jam in templo urbico fepultus jacet. Vid. Biblioth.Sv. 
Gol'u STIERNMANNI p. 1x7. feqq. JOSEPH.TI 1 UN 
in fit a Palmfkioldiana p. 54. & ipfummet Tom. X' Scon* 
dise llluftr. p* 41. fcqq. 

§. IV. 

JOHANNES OL. DALEKARLUS, Prom. Mag.llpr. 
MDCXXV.NobilisSTlERNHoK didtus. PrimumLedl.Pol. 
& Hiftor. Gymn. Arof., dein Prof. Juris Acad. Aboenfis, 
& Afieflor Dicafterii ibidem, tandem Secretarius Regius 
& Adfeflor Collegii Revifionum, poftremo Confiliarius 
Aulat Regiae, Nat. d. xxvii. Febr, A:o MDXCVI. Denat. 
d- xxv* Junii A:o MDCLXXV. Ut in aliis, ita & in 
Poeli eximius erat, (i fides habenda V 1 DEKINDO, qui 
vitam ejus carmine elegiaco confcriplit, ubi inter alia: 
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Seu numerit f 'olvenda fuit , feu perba liganda , 

Tu fuerat gemino promtus in eloquio . 

Memorat etiam Celeberr. STIERNMAN in Tom. 

II. p. n*. Biblioth, Sv. Goth. Epicedium , quo manibu* . " 

Erioi pttri Drivii , qui in Hollandia in flumine Gouda , 
fubmerfus obiit, parentavit. 

§. V. 

LAURENTIUS OL. WALLIUS Nericius. Nat. A:o 
MDXCVIII. d. xiv. Aug. Denat. A.o MDCXXXVIII. d. 
xxiii. Junii. Philof. Mag. & Doft. Theol. Primum Re- ‘ 

<flor Schol. Stregn. inde concionator aulicus Regius t 
hinc conflitutus A:o MDCXIX. Paft. prim. Holm. Aro 
MDCXXI. d. xxvir. Fcbr. deinde Theol. Prof. prim.Upf. 

& Paflor utriusque Ecclefiae, poftremum Epifcopus fa- 
<flus eft Stregnefiae Aro MDCXXXVIII. d. xii. febr. a}. 

Fuit hic Poeta Latinus non contemnendus, quod lucu- 
lenter teftatur , praeter alia carmina pafflm occurrentia, 
fentos miffuum lugubrium Carmine Sapphico , ad imitatio- •* 
flem capitum quinque threnorum Jeremiar, in obitum & 
Sepulturam Regis GUSTAVI ADOLPHI. In confcri- 
bendis Elegis nec infelicem eum operam navafle, facile 
probabunt verfus, quibus falutem & confolationem Re- 
ginae MARLE ELEONORvE, cafum luftuo fi (fimum Re- 
gis & Mariti GUSTAVI ADOLPHI deflenti, ita adprc- 
catur:. V 

Quit- 

-*■ — i— ^ — — 

d) Minat accurate itaque perhibent boa. SPEGSL in 
Chronie. Epifceporum p. jjj. Koi>. PERINGSKIaLDIUS in 
Monum. Ullerakr. Tom. II, p. zoo. eum J:o MDCXL. Epifcop - 
Sftregn. conftitutnm fuife , cum MDCXXXVIII. vita defunaut 
fit. Liberi ejus equeftres meruere ordines , diti! que IVaLLEN- 
STEDT. Vid. STIERNM, Bibi. Sv. Goth. T. II. p. joi, feq. & tf 

MOLLIRI HTPQMNEM. p. jit. 
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JQitit Regiit 4 tuas jam confohbitur ? imo 

potit tfi lacrimat f flere , quafo , meat ? 

Heu cecidit , cecidit, cecidit! GUSTAfUS ADQLPHUS 
Cordit Reginar pars bona nempe Suae! 

&uid magit ? Iliuftrit Soccorum gloria regni , ft 
Ttllurit Patria fola columna jacet ! 
lUa diet nebit infeliciffima Svecit , 

Atque iterum infelix iUe Nottmbrit er at i 


$. VI. 

ERICUS HAQVINI ODHELIUS , V. Gothus. The. 
ol. Prof. Upf. MDCLII. d. vn. Febr. Dein Palih Priro. 
Stockholm. A:o MDCLV. d* xvi. Junii. Dcfundu* 
Hamburgi MDCLXVI. d. xxxi.’ Julii. Poeta Latinus 
non infelix erat. Epitaphium, quod ipfe (ibi confecit, 
cc adhuc fpedatur in Bafilica Upf , columnae, qua: pro- 
xime adftut conditorio Regis GUSTAVI Lmi, adpenfum, 
de vena ejus fluida veriffimum fert ceftimonium* Id 
autem tale eft: 


Ivi, quamque Deus metam mihi fixit, odiri § 

Vixi, nunc jace» ocrmibus efca me it. 

Dum nixi , primis ftudui conftauter ab annis 
Scrutari f an Ros ne Re dieque libret, 

Quicquid in hac patria, peregrinis quidquid in orit 
Difcere conabar , pagina facra fuit, 

<S>U4 didici, docui fine fuco, cetera dicant , 

^ui , mea quid promfit lingo a manusque , fciunt. 
Tres (5 quadraginta mibi funt circiter anni , 

Cum Deus e fragili me ftatione vocat, 

Jam quoque funt anni bis bini luftraque quatUtr , 
Incepi pofiquam munus obire fastum , 
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£x bis bis fenos oracula facra profejfus 

llpfali a *) 7 errat, Teuto , revifo tuas. 

Vis cogit morbi e Frujlra mibi Manus & ingens 

Hinc petitur Rhenus Cattiacusque latex. _ « 

Non hic ars, non limpha juvat i Divina volunt aa 
^ Sic fert , debilior tento redire domum. 

Deficio i Hamburgi morior vifturus , habet que 
Hac patrio tellus ojfa fepulta folo. 

*)Hadcnus ipfe ante extremam profedion^m in Ger- 
maniam : cetera poft mortem ejus addidit MART.BRUN- 
NERUS, tum temporis Grate* L. Prof. poltca Theol. 

D. & Prof. Upfal. celeberrimus. 

i. VI!. 

JOHANNES JOB. PRYTZ Oft. Goth. Conful Ju- 
ftiti* Stockholm. Inter alia Poemata laude non defrau- 
danda fcripfit Naniam ligatam in obitum Principis he- 
reditarii CAROLI PHILIPPI A:o MDCXXII. cujm 
initium eft: ' ^ 

Eheu! quis largo tahefccre lumina fletu , 

Lugubrique dabit fronte rigare genat. _ 

Lugete O Speci , quondam fub Principis alis 

Hic illic urbes quas coluijfe juvat. , , 

Vos vos cultores durive virentis agelli, t 

Mortali cafjum luce dolcte Ducem. 

NICOLAUS JOH. PRYTZ oratione etiam qua- 
dam Vittebergat Anno MDCVIII. Angelorum ofhcia 
carmine Heroico concinne decantavit a). 

$. VIII. 

ERICUS OLAI LINDEMAN Skeningia-Oft. Go- 
thus. Nat. d. xi. Febr.’ MDCXXXIV. Dcnat. d. xi. Ju- 
nii MDCXC. Secretar. Reg. Nobilitatus nomine lind- 

SCHloLD 

' >1 

a') Vid. ST1ERNM. Bibliotb, Sp. Goth, Tom t II. p. tji. 
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sCHfoLD MDCLXVIU. Aul* Confiliarius MDCLXXIV 
Confiliarius Cancellari* MDCLXXVII. Cancellarius 
Aular MDCLXXX.Prarfes Regiae Revifionis MDCLXXXV. 
Senator Regni, Comes & Acad. Carolin* Cancellarius 
MDCLXXXVII. Gubernator Principis hereditarii CA- 
ROL1 XII. MDCLXXXV ili. ricA a) Ii quis alius. 
Variis etiam Poematis Latinis, lisque perquam egre- 
giis , omnium Doftorum meruit adplaufum. Ut autem 
leonem B. L. agnofeat ex ungve, unicum ex ingenti 
numero adferam, quo expeditionem gloriolam Regis 
CAROLI GUSTAVI , mare Balticum glacie conftriftum 
cum toto exercitu omnique belli adparatti menfe Janu- 
ario A:o MDCLV1II , transeuntis, exponit: 

Marte fatos Sveo%f prifei fenfere Gotbosque , 

Traditur &-%/re* Mars babitaffe lares . 

Quo non arma tulit pugnax feptentrio ? G)uis non 
Incubuit mundi gens animofa plagis p 
Crebrius inprimis vicino cardine moti 
Irarum nimbi detonuere graves 
Pralia quis nefeit vel bellatricia roftra 
.-a x ' I n gremio Ba/res in boreaque (inu ? 

Sed fuperat veteres fors noftra novifftma cafus s 
Vidimus boc avo bella ftupenda magis. 

Pojl domitos populos , poft regna impleta tropais , 

Qui pagus effufa Viftula mole fluit. 

Pergebat Cimbras CAROLllS GUSTaVUS ad orae , 
Ulturus ruptam per fera bella fidem : 

Jamque rates Pelago vt [luras, caflra parabat , 

AUatura moram frigora fola timens t •< 

/ ■ C Pie 

a) Eo nomine a SCHEFF. in Sv. Lit. p. m. IS VITTE- 
N1Q Tom. //. Diar. Biografh. p. ipp. tgo. nec non dedicatione 
Tom. I. multis celebratur , hefignatsu etiam enet Eloquentia 
Prof. llpfal . MDGLXVII. d. tS. Junii. quod tamtn tnunuf 
non adiit . 
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Fit compos voti Rex per contraria votis , 

Dum fuit i» noftris partibus acris biems ; 

Sidere pr age Udo mox Arplos inhorruit omnis , 

/it que incruflatas confolidavit aqua*. 

Vertitur in Pontem Pontus , laquear que fit aquotOf 
. Inque foli Jpeciem cogitur omne falum . 

Per fuit ant aciem florentes are caterva , 

Ar Pio as que acies marmora falfa ferunt : 
Magnanimus latae duQat Rex ipfe cohortes y 
Infolitumque fuit per freta monflrat iter , 

/En ea cornipedum fixos terit ungula fluplu * , 

Per vitreos campos agmina cana meant. 

Si geflit triplici pracordia junPla metallo , 

£ hti docuit primus carulfgferre ratem ; 

PeSora qua fuerint , quamquftmimpavidijf.ma noflrit , 
G£ui nulla tale aut aquor a flrata trabe! 

Non vm, I faci des, divina potentia folos t 
Nos quoque prafenti nobilitavit opes 
Illinc ftu gemini , (ublimia flumina , muri 
Erepi a , (£ ficco fune vada ta8a pede . 

Penfllis hinc fornix (fl pons criftallinus undae 
Induit i infuetum his impofuitque jugum i 
Neutri* fluxa fodes elementi* , concita neutri* 

Neptuni movit turbine bili* aqua*. 

Htraque gens niPlit iUuftrior hoftibus egit y 
Utraqne gens terris ditibus auPla fuit . 
jQuari* 7 cur fimilts referant miratula cafus? 

. , litraque gens nixa efl , utraque taufa , Deo. 

Nec his inferiora funt difiieba in omnes Reges Sve- 
ti* a GUST. I. ad CAROL. XI, concinnata; de bn* 
aurem ultimo hunc in modum : 

Fella gerit t vincit , revocat bona publica , farcit 
Damna , fovet plebem militi/eque favet. 

Ui filentio prztercanuu cetera ejus feripta Poeti- 
ca, 


< 
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ca , utpote Efitapbia : In manes Principis heredit. Sve* 
ciae CAROLI GUSTAVI recens nati; Campi Marefchal- 
li SIM. HELMFELDII & GenerofilT. Adolcfcentis GU- 
STAVI BONDE. Epithalamia: In nuptias D:ni JACOBI 
LILJEHoK & BRIGlTTyE KRUS , quod Militia Martis & 
Cupidini* infcribitur , & Prof. Upfal. PETRI LAGER- 
LoFVII cum virgine Nobiliflf.ELISAB. BROMAN: Lite* 
r*t etjnm ad Secret. Status, Dn. LAURENT. WALLEN- 
STEDT,dum Comes atque Senator Regni crearetur, ite- 
ratis vicibus. Singula prorfus egregia & acuminis plc- 
niflima. 

§. IX. 

JOHANNES BERGH Lib. Bar. BERGENHIELM 
Oft-Gothus a) Nat. MDCXXIX. d. 24 . Junii. Obiit 
MDCCIV. d. 1 . Nov. Hiftoriarum primum Prof. hujus 
Lycati MDCLXI. Dein in Cancellaria Regia Protocolli 
. Secretarius MDCLXV. Poft Confiliarius Aulicus , de- 
mum CanceJIariac & Status Secretarius, tandem aulae 
Confiliarius MDCXCIII. & legationis folemnis in Mu- 
fcoviam caput. Hujus in /W/ labores eximios fi tacere- 
mus, negligentia: fane nota nobis maximo jure inure- 
retur, cum, qus fcripfit carmina, elegantiffima fint , II- 
luftrisque au&oris fama & eruditione digna. Qui au- 
tem brevitatem fe&ari cogimur, unum tantummodo 
carmen, quo fadtum illud admirabile CAROLI X,quod 
LINDSCHloLDIUM nuper celebrantem audivimus, tra- 
jeftum nempe maris Baltici glacie conftrifti, canit, in 
pratfentia adferemus : ut ita Illuftre hoc amicorum 9c 
Patum par, quemadmodum in vita faepe invicem car- 
mine fe exercuerat bj , nunc quoque committatur: 

C x Semidea 

a) Infcrtptut albo Nationi* Oft-Gotbica MDCXLV. b) Ma- 
nibus no (Iri* etjamnum teruntur carmina LINDSCHHLDIl (S 
ELRG6NHIELMII , de itinere Staffundam fufcipienda r utut 



f 


l* DE POETIS IN 


Semideos quii Roma tuos, quid Graja vetu/lts t . 

Laurigeros j a Ii as , nomina magna , duces? 

Major in Artioo confurgit gloria mundo , 

Subque Lycaonio fidere vincit bonos. 

Rex Sv tonum CAROLllS GllST AVIIS, vindice ferro ^ 

Hoftet projiernens , aquora tranftt eques. 

Admittunt placide Regem Neptunia Regna , 

Vittoremque flupet Cimbrica vintta Thet)j|S: 

Succe fu* tantos veniens mirabitur at ac , 

Nec facile inveniet tranfituc ijle fidem . 

Calcarunt fluvios alii, mare ft emitur illi ; 

Tali* byperboreo laurea digna Duce. < 

Sjft DEO carum qui* poflbac ambiget illum , 

Natura iUuftrat quem famulanti* opus ? 

In abdicationem et jam Reginae CHRISTINj£,utut bre- 
viter, non tamen invenuftc: _ 

Hactenae ba* tenuit fedts animo fa Leaena , 

• Nunc Leo magnanimus fed loca cejfa tenet. 

Epigrammati* quoque, quorum aliqua adpofita funt 
Iconibu* pertinentibus vel ad Hiftoriam Glor. M- Regii 
CAROLI GUST. vel ad Sveciam novam & antiquam lllu- 
ftriflimi Comitis DAHLBERGII , tefte Holm. Iit. p. 88 > 
luculentam fuam daclaravit venam. 

§. X. 

LAURENTIUS JONjE FORNELIUS. Oft-Gothus. Pro- 

mo- 

txtemporanea , fale tamen refertifflma • In uno illorum RER- 
GENHIELMIUM per jocum carpit LINDSKIoLDIUS , quod 
primam in gloria contra metri leges corripuerit , quod ita 
excufat nofterr • 

Non errore aliquo fdftum f/f, ceu cerno notatum , 

S$uod vobit longa efl glori i , noflra brevi* : K 
Sic Vifum efl fuperi* , quibat ut certare minoret y - 

Profanant vanum efl f flnt rata jujfa Deum. 
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rrotus Mag. Lugd. Batavorum MDCXXIX. Bibliothe- 
carius Regius MDCXXXLV. PoeT: Prof. Llpf. MDCXXXV. 
<1. V. Nov. & P. ft. in Vet. llpf. MDCXLVI. d. VII. 
Febr. obiit MDCLXXIII. d. VIII. Julii. Elegans 
fuit Poeta Latinus , quemadmodum fidem Faci- 
unt vari%, ejus carmina paffim occurrentia. Quod 
ne gratis dixifle videar, atf|!iamus folummolo 
verfus , qui' us Horologium fuum Aftrologicum Up- 
falienfe, a Dn. Dolore OLAO WALLIO tantopere lau- 
datum , a) orditur: 

Afl rorum ptfieus , folis cocti que me a rus 
Stellarumque vices , (f nexos orbibus orbes , 

Innumeros cee/i numeros , (4 confcia fati 
Sidera, tS abfirufi fatales fideris ignes , 

Immenf as que Poli lufirare volubilis oras £5V. 

Hic canere incipiam. Culi mibi fumma patefias 
Ad ff iret , nofiris facilem der verfibus auram. 

In faxo etiam fepulcrali , quod in templo Upfaliat 
veteris habet, hos ubi pofuit verfus notatu dignos: 
Gothia me genuit, Batavi fecere Magiftrum , 
llpfaJra extepit , Porticus bac fepelit , 

Me melius nemo GUSTAVI' vulnera regia 

Fidit y id in faxo hoc Leftor habeto novum. 
Scientes omittimus Panegyricum , quem in facr* 
>. ' C j ’ Poeleos 

a) Contulerat Doti, OL • IF ALLlllS Horologium hoc lio - 
falienft EORNELll cum Argentoratenfi Celeb. PRfSCHLlNf, 
quocirca in hac erupit verba .* Hac metra titra affectum /*•** 
genti y le fla que conferenti , incertum erit £5* difficile adfir 
mare , uter horum palmam in feribendo carmine alteri pra - u 
ripuerit , £5” alterum fuperavtrit : Ni fi adferipta fuiffcnt,(f u 
Lettor videret horum ver fuurn au florum FRISCHLINI IS EOR- il 
NELII nomina T nefeire habebit , fat fcio, I. e flor necrffumfifi 
uter horum hujtu^uter illius carminis auOor.vid. Scheff.Soec^ 
lir . p. iqt. 
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Poefeos (ludium adhuc juvenis edidit, in quo omnes li- «. 

teras Alphabeti pertranfit illo modo, ut quaevis didlio 
primorum verfuurp a lit. A , incipiat , fequentium a 
ceteris deinceps ad finem usque Alphabeti. Recenfen- 
tur alia poemata eius varia a CEL. SCHEFFERO 1. c. p. ^ 
141. & Amplifl.STIERNMANNOin Bibli otii. Sv-Gotn. 

Tom. II. p. 471 fof Filium etiam nofter habuit JO- 
NAM FORNELIUM, Mathef. Prof. Upfal. Pocfcos la- 
tinas pariter non ignarum, 

§. XI. 

JOHANNES VIDEKINDI Veftmannus. Ledlor 

S rimum Gymn. Stockholm. , poftea Hiftoriographus <• 

>egius. Locum inter Poetas Latinos non infimum me- 
ruit, uti inter alia teftatur Elegi* confcripta in laudem 
Kujlic 4 pie* y cujus initum elt: 

Aula vale , fatis es largita , fatisque negari , 

Es mihi cara fatis , nec fatis , Aula vale f 
Ruricola falvete Lares , falvete penates , ^ 

£l*os tali (f terra gloria major habet. 

Vos colitis Divum fedes , Vos regna Napaa , 

Jj)u* fortunatu/ Pan Dryadesque tenent. 

Hic Te , Taune , doli , nec mille pericla falutk 

Terrent , fed /labilem dant pia vota fidem. * 

Nullius hic trepidus turbaris voce vocantis , 

Ubera fed vita dividis alta tua. 

Nec laude fua defraudanda funt cetera' ejus (cripta 
Poetica: In Tuguriolum fuum Menbammar, infulas Eker- 
flenfis, elegit In obitum JOHANNIS ST1ERNH6KII, 
nec non conjugis ejusdem HELENA; BEJER : In manes 
Rever. Epifcopi JOAN. ELAI TERSERI. Epithalamia et» 
jam in connubium Bar. JOH. SKYTTE & Nobilifl. 

Virg. BEATA; LILJE, pariter ac Inf/eHoris Argentifo- 
dinae Salenfis JOH. PETRI & c virg. BRIGlTTyE SPAK , f . 
aliaque perplurim a. §.XU 
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$. XII. 

EMUNDUS NICOLAI FIGRELIUS Oft:Gothm*> 
Hiftor» Prof. Upf. MDCL d. XIV. fcpr. Dein Secre- 
tar. Regius , & Informator heredit: Principis CAROL. 
Xl.limulq} nobilitatus,nomineGRIPENHIELM,MDCLX. 
Baro MDCLXXIII. Regni tandem Senator , & Aulae 
Reg. Cancellarius. Obiit MDCLXXVI. Poefin Latinam 
felici Minerva exercuit, quemadmodum fidem faciunt 
hic illic obvia carmina ejus j ex quibus unum fpecimi- 
nis loco producimus, quo trigae fratrum. Baronibus 
AXELIO, BENEDICTO & JOHANNI ROSENHANIIS, 
nec non Dn. JOH. TUNGEL, aufpicatiffimos CARO- 
LI XI , Suectx tum hered. principis , natales oratio- 
nibus publice in Acad. Upfalienli celebrantibus, gra- 
tulatus eft. "• 

Dum Rex Sarmaticum Magnus fert arma per orbum 
CAROLUS , ii rupti fuderit ultor abtfti 

Dum Uuros , aum longinquo petit axe triumphos, 

£/ Gothico vi litu V 1(1*1* Marte gemit ; 

Suecia grata Deo tellus , pars indit d mundi, 

Quo fimul exfultet , repperit tcce domi. 

Magna oritur Regum Sebales , baresque paterni 
Nominis, in eunie CAROLUS ultor adefl. 

Jamque dugujld domus , fceptrumque Aquilonie & dlmd 
Exfultdt gemino tuta Leone quies. 

Sic in noftr* novo Mars & Lucina favore 

Commoda confpirant , hatC domi & ille forh. 

Temperat illa enfes , hoftsque innefiit habenas i 
facem e purpureo porrigit illa finu. . 

frater 

a) Oft-Gothum fe dicebat, etiamfSchcAvix Ve fi Go~ 
tlorum d. zq Martii MDCXXII natu* ejjet , Patre illine tunc 
Ludimagifiro: ratio forte fuit, quod Scfiedvu oliwt ftrtntU0~ 
rit ad Dioecelia Lincopenfenw 
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Pratter haec cnumtnerat Celeb. SCHEFFERUS 
in Sv. Lit. p. 17 6 . Diagramma Epicum, de ultimo mundi 
die & vita aeterna, ad Comitem GUSTAVUM BANERI- 
UM, quem ir, itinere apud exteros comitabatur: E- 
fitaphium Elegiacum in funus illuftriflf. Comitis JA* 
COBI DE LA GARDIE , Regni Sveciae Archiflrategi. 
Quibus accedit carmen gratulatorium adjunlium Parcn* 
tationi, Illuftriffimis manibus Herois CAROLI CARO 
LI GYLDENHIELMII confecratac, elegans fane & argu- 
tum. Edidit idem etiam librum lingularem de fatui* 
iUu/lrium Romanorum , qui exteris magno in pretio 
habetur; (tefie Mollero ad nomen ejus tn Hypomn.ad 
Sv. Lit. 400) & locum in Thefauro Graeviano fummo 
iure meruilTet. a) §. XIII. 

ANDREAS LILJEHoK Lib. Bar. in Nerpis. Oft. 
Gothiae Gubernator, & fimul Legatus Svecir ad Aulam 
Polonicam. Mortuus d. XVI. Nov. MDCLXXXV. In- 
figni & mirabili verfus fundendi excelluit facultate, 
quemadmodum Venu* ejus Gothica , feu carmen gra- 
tulatorium in nuptias Regis CAROLI GUSTAVI & 
HEDVIGIS , Principis Holfitiar, nec non, quos fudit, Ele- 
gi in laudem virtutis heroicae CAROLI XI, liquide o- 
ftendunt. Elegans quoqjeft & terlilfimum Epos ejus gra- 
tulatorium in librum d e Statui* Mufrium Rom t EMUNDI 
F 1 GRELII , ex quo hoc folum delibabimus: 

iUu/lrn anima , qua* Di* contermina vir tu* . 
Extulit , & cetfo tituli* aquavit Olympo: 

Dem vos aterni metas pertexitis avi , ; 

Nec vot fata manent favit obnoxia Parcit 
Sive per Elyfium vobis reptare [alitium , 

Seu Pblegetontiaca* alni* tranare palude t , 

Seu fuperot habitare domot contingit, (f ajir a $ Cer- 

. 4 ) talf* peni tu* fune , qua de noftro tradit N. H. GllNDL/N- 

GlllS in Difc. [up. fatibus Europa i* P.II. tx * ,s y 

qua htic breviter ditia funt , pateti 
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Cernite ctlato vejlros in marmore vulttu , 

Atque Corinthiaco faciet fpinare metallo. 

Cernite ! nam ve lira fuit hic non ultimtu olim 
Virtuti decretus honor ; dum Martia villo 
Hojle triumphali capito/ia / candere curru , 

Et pulcram Claria frontem velare cotona, 

Seu licuit geflare togae (f paci* Olivam 
Felici tradar e manu. 

§. XIV. 

THOMAS POLUS. Nat. Revaliae Patre TIMO- 
THEO POLO, Poeca Laureato & Pocfeos ibidem Pro- 
fc flore. Poft varias legationes & alia munera ad Senato- 
riam tandem eveftus eft dignitatem, addito limul Co- 
mitis titulo & infignibus. Quantum etjam ei diva de- 
beat Poefis, facile animadvertet, qui monumenta fc- 
liciflimi ejus ingenii penfitaverit. llt cetera taceam, 
carmen ejus Geniali Thoro Regis CAROLI XI. & Re- 
ginas UDALRlGAi ELEONOR/E facratum , cum inter 
Poetas primae magnitudinis non immerito referri debe- 
re, fatis confirmat : En aufpicantem : 

Dum plaufus inter , pacataque jubila mundi , 

Fejlis collucet Borealie Regia tadie , 
fjhsat ingens accendit Hymen ; dum fert* parantur v 
Pojlibus , (S eundi thalami cumulantur honoret 
Duduro ULRICAM CAROLO i non undique tantum 
Mortales hominum concurrere credite coit ut.' 

Numina virtutum calo delapfa fereno 
Adfpicio vates, Adftant genialibus aris 
Divarum excelfa jjccies ; Pietasque fides que ^ 

Ju/iiria , & nullis conflantia f raUa procellis’, 

A’ ' f Imintis Virtus Mavortia telis f 
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gua , quoniam CAROLO mentem finxere Sorores , 

Nunc alacre t adfunt , Caro ut gmtentur Alumno 
Virginis AUGUSTsE amplexae . 

Oda etjam Alcacia in Dodoratum ProfcflT. Pernav. 
apud Livonos GEORGII PREUSII omni honore nomen 
«jus gerit, ut mittamus varia varii generis Epignmma- 
ta a) y quibus infignis fuit. 

§■ XV. 

JOHANNES PA 11 LINUS OLIVENCRANTZ. Fi- 
lius A. Epifcop. Upf, Dod. LAURENT. PAULINI GO- 
THI. CancellarixprimumfuitRegixAduariusMDCLVI. 

Dein Secretarius plurimarum legationum. Hinc Secre- 
tarius Revilionis MDCLXII. Porro Secretarius Status 
& Cancellarix Confiliarius. Poftea MDCLXXVI Le- 
gatus extraordinarius ad tradatus pacis Neo-Magenfis , 
Christin^ demum Svecorum quondam Rcginx Confiha- 
rius & Dominiorum Generalis Gubernator b). A foro 
Poetico eo minus arcendus, quo certius eft eum cau- 
fam fuam ibi omnium adplaufu egifle, & Venufino Ore -a 
jucundiffime ceciniffe. oda ejus dicata facro folenni Re- 
gix Undionis Serenitfiini & Potentiflimi Principis D:ni 
CAROL1 XII. locuples hujus rei teftis eft: cujus ini- 
tium . • 

Cur vefie nignt , funeris indice , 

Hic inquinatur lati t ia dies, 

Jj)ui pofeit augufios honores , 

In Patria bona defiinatusf 
En teOa , terram , cunElaque re Elius 
A Jix alba vefiit , lumine iandida : 

En ipfe pulcro Rex renidet 
Ore , fibique bonum referri ' £xft>e» 

a) lefie vtn der Hardt in Holm.Lit. p.jf. b) Vid, 

Idem p. if, 30. T ] 
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Ex freti At omen. Promite ferio 
Grati favori* verba volentia j 
Omnesque Regalem coronam 
An frit i i* honorate faufti*. 

Ut cingat apte tempora Principi* 

Lauri ac oliva florida virgmlit , 

Per Martis aque ac Pacis artet 
Ad memoret celelri* nepotes. 

Multas praeterea Odas , Epigrammata Sc alia carmi- 
na confcripfit, quae partim edita funt , partim adhuc in 
MSS. latent, univerfa autem prorfus egregia Se. multo 
fale confperfa c). 

§. XVI. 

JOHANNES JONiE COLUMBUS. Veftmannus. 
Po5r. primum Extraord.dein Ord. Prof.Upf. MDCLXXI. 
mortuus MDCLXXXIV. Omnium confeflione Poeta La- 
tinus, fi quis alius, fvaviflimus fuit, quem SvrGothia 
noftra fummo jure aliis cujusvis gentis, tam antiquio- 
ribus, quam recerttioribus opponere poteft. Adeo et- 
jam impiger, ut nullam praetermiferit occafionem, 
quin aliqua depromferit, eaque, quamvis interdum 
extemporanea » Mufis tamen & Apolline multo plena. 
a) Ut dulcedinem ejus deguftemus, carmen votivum 
Epicum in natalem Regina: UDALRIOE ELEONORdB 
d. xvi. MDCLXXXII decantatum , intuebimur , quod 
inter alia hxc habet : 

D i Jam 

c) Vid. Holm . Ut» f. JO. a) Plura vir hic Celeber~ 
rimus in lucem publicam edidit , quam quibus enumerandi* 
charta fufliciat. Salivam erudito .orbi primum movit pul - 
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Jam fit ut Amotos rubigine de ter At enfts: 

Mtebinaque utilibus Af.tvort.ia cedat Aratris , 

Conflet , (fi ignivoma mutet fornace recofia 
Dura faber firris curvisque ligonibus arniA. 

Parcite mortales , ( ita pax mitiffima fari *• 

Fertur , ut ad medios vittatam tendit olivam ) 

Parcite tot furiis animos fiimulare nocentes, 

/lbflulcrant vobis nimium v indi fi a dolorque 
Sanguinis , (fi tetrica tenet omnia mortis imago, 

Gfco tantam lucem rationis (fi ignea caeli 
S mina , con filii tantas in peclorc vires ; 

Si tamen ambigutes vitam rapit impetus omnem , 

Juraque difpenfat gladiis (fi robore Alavors? / 

Stringite , fi certum e fi vi cernere , ruris in boftes , 

lnque feras ferrum , qua vos populantur , (fi agri 

Ditis o. es rapiunt: bon.ini bonitate fidrque 

Certet bomo , focientque fuas in mutua dextras 

Commoda: . 

Pater ejus fuit JONAS COLUMBUS, Poefeos et- 
jam Prof. Upf. , cujus Poematutn non ni(i exiguas vi- 
cere licuit reliquias, fed eas non invcnuftas. Fratrem 
etjjm habuit SAMUELEM COLUMBU.VJ,nativum illum 
Sc percelebrem Poetam utriusque lingua:, adeo ut verum 
eile pateat, quo 1 alicubi b) tradit Celeberr. MART. 
BRUNNHRUS divinam Poeiin gentile COLUMBORUM 
bonum fuilfe. 

§. XVII. 

PETRUS LAGERLooF Vermelandus. Log. & Mc- 
taph. Prof. Upf. MUCLXXX1I. Poef. MDCLXXXV1I. 
item Eloq MDCLXXXV1I d. xxx. April. iimulque Hi- 
ftonographus Regius tylDGXCVlII. Obiit MDCXCIX 
d vii. Jan. Digniflimus hic utique fuit, qui Eximio va- 

. , ti 

: * — r 

b) In Programmate ad Orat . ejus in laudem Oleae- 
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ti COLUMBO in cathedra Poetica fucccderet. Carmi- 
na enim utriusque fi contuleris , dubius certe haerebis, 
cuinam potiflhnum palmam adjudicare debeas: Erat 
certe , ut illi, ita huic ingenium, mens divinior &os 
magna fonaturum. Ut autem more meo nonnulla, 
B. L. libanda proponam, adferam feliciffimi vatis no- 
ftri Elegiam in tumulum Campi-Marefchalli inclutiflimi 
Bar. SIMONIS GRL1NDELL HELMFELDII , qui for- 
titer pugnans in praelio Scancnli occubuit. Ea fane 
fidem faciet nimium me non dixifie, (i Noftrum GRO- 
TIIS HEINSIISque in pangendis verfibus multo non 
fuiile inferiorem affirmavero. Ita vero ibi: 

Credidit huic , hojpes , HELMFELDIU offa fepulcro; 

Et nomen tdntum jdm brevis urna capit . 

(gni poft belligera tot fata ac aufa juventa , 

Qua poterant laudi fola fuijfe fati*: 

Poft fere tot titulos , quo%vix numeraverat annos , 
G)uos omnes uni debuit ille ftbi : 

Poft partam virtute togam dectu atque curule , 

In quo nil proavus diceret ejfe fuum : 

Devovet emeritam Re%i Patriaque feneRam , 

Et properat fati* obvius ire fui* : 

Suftinuitque premi venerandos caffide canos t 

Sub quibus at juvenem , qui decet , ardor erat* 
Nec procul eft ducenda fides; Pars ille tuorum t 
Dum bis vincebas , C/iROLE , magna fuit* 

Invidit terni fenfum fortuna triumphi , 

Cui tamen ipfe fuo f anguine ftravit iter t 
Aut tantum potius columenque detusque triumpho 
' Invidit , per quod latior ille foret. 

Sed bme , quod non hac requiefcit inultus in urna 

an* .. • t . JJL -/1 m2 L 2 riHIC 
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Enfe parentatum efi Tibi mox , tibi jufla peregit , 

Et ferro exequias vindice miles iit. 

At nobis , fi veret loquar , nulla, ultio tanti e fi ; 

Et lucrum vilius quamlibet boftis babet. 

£t quid vindiRam frufira pofcemus , in bofit 
JaRura nequeat cum locus efje pari. 

S . XVIII. 

JOHANNES BILLBERG. V.Gothus. Mathem. Prof. 
Upf. MDCLXXIX. Theol. MDCLXXXIX d. v. Od. & 
& Aro MDCXCI1 d. II. Martii. Paftor defignatus Orc- 
broenf. Demum Epifc. Stregn. Obiit MDCCXVII. Amce- 
'numViro huic Celeberrimo & promtum fuit ingenium, 
neque minus focco aptum, quam cothurnis. Lefiiu e- 
nim ejus in Reginam ELEONORAM , quam gravis? 
Qu?m elegans etiam ille, quem inferiis consecravit 
CAROLI XI ? Taceo Ep^udia alia & Epigrammata per- 
plurima, contentus brere illud adponere carmen , quo 
iter feptentrionale CAROLI XI, quo in urb c^Temeo 
menle Junio MDCXCIV. ex fpecula folem tota node 
lucentem, curiofc obfervabat, ita celebravit: 

Rex CAROLUS terras , quae Circulus ArRicut ambit , 
Eum peragrat , propriat atque tuetur opes , 
Miratur parere fuit latis fima fceptrie , 

Sol ubi continuo lampade luftrat burnurn. 

Ha Ren ut l£ nofiris bac fenfibut invia , Princeps 
Nudus , asty Phoebum vidit inocciduum. 

Subjiitit in votis Alphonfi gloria : Iberus 
Cur fit perpetuo lumine jaRat iners f 
Sobrietas , fed enim pietas, vigilantia, cura 
Sufficiunt nobis munera tanta Dei. 

§. XIX. 

OLAUS HERMELJN Vermelandus. Natui Philipftadiae 
Patre NIC. HAQUINI SKRAGGE urbis ejus confulej 

Cogno- 
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Cognomen autem HERMELIN in prima juventute ad- 
optatum] retinuit nobilitatus A:o MDCCI1L Eluxit 
vero in Viro hoc laudatiffimo , immo noftras longe 
fuperante laudes, ab ipfa ftatim juventute lingularis in 
^ Poetica ftudia propenfio, unde etiam ad Eloq. & Poef. 
^ Profefiioncm in Acad. Livon. Dorpatenfi MDCCIlI 
vocatus fuit , eamque fummo cum adplaufu obivit : 
Poftea tamen in cathedram Juridicam ibidem transla- 
tus, IndeHiftoriographus&SecretariusRegiusMDGXCIX 
tandem Secretarius flatus & Cancellaris Regiae Confi- 
liarius MDCCV faeflus. Occubuit demum, uti credi- 
tur, in clade Suecis funefta adPultaviam AroMDCCIX, 
* tum demum a latere Gloriofiffimi REGIS fui avulfus. In 
omni fcientiarum genere Vir hic Illuftrit verfatiflimus 
erat, in Poefin vero tum latinam , tum etiam Sveca- 
nam tanto (ludio ferebatur, ut inter medios armorum 
ftrepitus maximamque negotiorum molem , Mulis ta- 
men vacaverit. Oculis noftris etiamnum obver- 
v -■ fantur carmina ejus varia occafione fufa, vere terfa & 
ad veterum Poetarum nitorem adfurgentia. Unicum 
jam liflamus fpeciminrs loco, quod cecinit ad tumu- 
lum Fortiftmorum Equitum Gothicarum, qui dutflu HUM- 
MERH1ELM1I prope Dorfiniam in Lithuania hoftium 
fraudibus circumventi occubuerunt, quorum corpora, 
cum e duobus tumulis ad viam, Tropzi indar conge- 
ttis, erui paulo poft jufliflet Rex Sveciz,‘ut decentius fe- 
pelirentur, eodem die magna pars Oppiduli fortuito in- 
cendio conflagravit A:o MDCCII d. xxxi Martii : 

Vidit ut immerfot tenui Mart forte fepulcro , 
m Sarmatico nuper qui cecidero dolo. / 

Indignatu» er nt tam fortia torda Gothorum 
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C araque fu fremis celebrat dum funera donis , 

Concepit meritas Dorfina fponte faces . 

Dorfina nempe /ibi funefla confiia cladis , 

Hac voluit fiamma tri/le fi are feclas. 

In eandem urbem, incendio deinde curaClementifT.Rc- 
gis liberatam, hanc quoque fudit Elegiam'. 

COuam miranda fuit Gothici clementia Regis, 
Dorfina teftari tempus in omne poteft . 

Illa quod adjuvit foedam temeraria cladem , 

Centeni nuper qua cecidere viri'. 

In tenues meruit redigi damnata favillas , 

Ut daret inferias manibus u(la piis. 

Cum capit fubito tamen exardefeere cafu , 

Stramineas que vorat lucida flamma cafat , 

REX vetat ultorem gr affari longius ignem, 

Cumque faces poffet fubdere , fubdit aquam. 

Plura videri poterunt in Prodromo Deliciarum Suc- 
corum Poetarum, ubi HERMELIN1 carmina haud pauca 
comparent, quibus addi a) poffent, praeter jam recitata, 
quae cecinit in CAROLUM XII. Saxonum ad Pultaviam 
vidlorem &in EUNDEM de capta Leopoli ; In Toruniant 
captamjad Vabiffam amnem de ftrage Mofcorum prope Ho - 
/*//?»; In llluflrij/.Dn. ERICUM LINDSCHloLDIUM,cum 
Gubernator CAROLI XII. renunciatus eflct,& alias faepejad 
Cardinalem Primatem Polonia: varia; de liberatione llr- 
bisRipar; In nuptias Prof. PETRI LAGERLoFVII &F.LI- 
SAB BROMAN, & plura alia. Commemorat etiam Prof. 
Hallerifis Cei. JUSTUS CHRISTOITIORUS BOEHMER 

inPnl. ad HERMANNI CONRfNGil Majas errantes, Elegiam t\\s%de sncem- 
meslis -utra caflren/ss ii HORTENSIUM MAURUM, magnum illud J«a em 
lotuua dccut perferiptam , camquc elcgaotillimam vocat. 

CAP. POST . 

a') Demi -vero debet, quod tu fossu laudate Prodromo f. 25. adparet 
Epicedium sn Manes HF.DWKi: DELaCARDJE, utpete qssod Auderem agne « 
fest Prsfleli. jam Upl, Gtnere/sJ, D- Bar.jOH. ERAllSERUM, 
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